جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


2 رمز المدرسة : 1124 رقم الصفحة من 1 إلى‎ ١ 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول‎ 


المديرية ٠‏ الرصافة الثانية 
يريه : الر 7 للعام الدراسي 0 2 


المدرسة: ثانوية الحكمة الاهلية للبنين 









1 | 1421911124001 | ابراهيم احمد جبار حسين ااا | 65 | 67 | 6 | ا5 | نجع | 

١ 2‏ 1911124002 ابوالحسن هيم اسدخانفرع______| 72__| 9_| 87| | شت 291 
3 | 1421911124003 | احمد عبد السلام محمد عبد الرزاق___ | 58 _ | 79 | 78 | 78 | نجج | 23 
4 | 1421911124004 | احمد مصطفى محمود عباس ا | 50 | 78 | 77 | 8 | نج | 26 
5 | 1421911124005 | احمد مهند حاتم صالج | 50 | 53 | 5 | 6 | س | 
6 286 
7 | 121911124007 | انس محمد حمزه مهدي | ا51 | 76 | 66 | 6 | نج | 21 
8 | 1421911124008 | اوس حسام كاظم عبد الامير )| 96 | 100 | 100 | 99 | نجج | 395 
9 | 121911124009 _| جعفر الصادق هشام طه ياسين _____ | 94 | 0 | ا9 | 98 | نج | 373 
0 | 121911124010 | حسن علي عبد الحميد جابر______| 56 | 62 | 6 | 71 | نجج | 25 
11 | | جتن علي فيصل مو 76 5 | 7 | wm | er‏ 321 
2 | 421911124012 | حسين باسم ناصر حسن ا | 79 | 92 | 76 | 72 | نجج | 319 
13 1911124013 | سين تار و نلعا ااا | 50 | 28 24 و س 0 
4 | 1421911124015 | ديار جعفر قاسم مجيد | 53 | 50 | 0 | 55 | نج | 228 
E TAF ELIE 15‏ اا 1 ا 1 E‏ اا ا r‏ 0 
6 | 1421911124017 | سامي محمد حسام نايف | 8 | 6 | 6 | 95 | نجج | 340 
7 | 121911124020 | صادق علي اسامه عبدالكريم_____ | 70 | 6 | 72 | 83 | نجج | 1 
8 | 911124021 _| عبد الله اسماعيل عبد المنعم ابراهيم__ | 50 | 32 | 57 | 59 | مس | 0 
9 | 121911124022 | علاء فائز خليل حميد | 79 | 0 | 84 | 74 | نج | 27 
20 ---95-0 7-3 كك اك كد اكد أن اك اك كد كد ت 315 
21 | 1421911124024 _| علي موسى حسين مطر ااا | 50 | 50 | 50 | ا5 | نج | 201 
2 | 1421911124025_| علي نشأت كاظم عبد الرزاق ا | 50 | 29 | %9 | %7 _ 
RR AS ECT 23‏ م mR‏ ۵ 
24 7 1423 فادي عمار نبيل TE‏ 50 0 











برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة رم 
رمز المدرسة ٠:‏ 1124 رقم الصفحة من 2 إلى 2 





نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المديرية : الرصافة الثانية 


|إتسسل]|_الرقمالامتحني_ | اسوالطالب>->- | العربية | الاتكليزية | الرياضيات | الكيمياء | انتبجة_ | المجموع_ | 
| 14219011202 | عرار تر فوزي ين 2 | 50 | 21 | عقر | 9618 | 
26 | 1421911124020 | مارك ماج جوزيف فرسيس | 50 | 24 | 9606 | 31 
7 |9123| محمد الامين اوس صباج عبد تررق | 50 | 60 | 31 | 6 | س | 0 
8 | 1291 | محمد زهي سوم عباس | 56 | 29 | 2 | 6 | ol wn‏ 
2 12111124033 | محمد مامون حسين ميد 00 | 5 | 25 | 9» | م 
0 | 1421911124055 | محمود مازن مصود عبد الصويد ‏ | 50| 61 | 53 | 60 | تي | 2 
| 1420911124036 | مصطفى حسام عبد الهادي مهيد ‏ | 50 | 35 | 34 | 39 
2 | 1421111240377 | مصطفى وليد عبد الهادي احمد ‏ | 39 | 15* | 13 | 23 
9 |1421911124038 | مقتدى خلف كظم ععهول 0 | 50 | 2 | %5 | 33 
7_| 142911124042 | يزن احمد عادل حسام لين ا | 85 | 90 | 81 | %6 | تس 
8 | 1420511124043 | يوسف سام رياض تيب ا | 5 | 27 | 35 | 39 


أنسبة النجاح _ | ا 


الل لك ا ل الح ل الم 






























برمجه وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 


